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Position 

Order number 

Info 

Quantity 

Designation 


2 

1 421 321 022 

B 

1 

REVERSE-TRANSFER LEVER 

3 

1 423 412 015 

A 

1 

ADJUSTING SCREW 

4 

2 915 051 105 

B 

1 

HEXAGON NUT 

6 

1 422 098 033 

B 

1 

FULCRUM LEVER 

7 

1 423 462 032 

B 

2 

SCREW PLUG 

8 

1 421 901 086 

B 

1 

CONTROL LEVER 

9 

1 420 120 019 

B 

1 

PLAIN WASHER 

10 

1 420 283 001 

A 

2 

SHAFT SEALING RING 

13 

1 421 098 006 

B 

1 

DRIVER 

14 

1 420 224 008 

B 

2 

CLAMPING RING 

15 

1 421 902 047 

B 

1 

RETAINING BRACKET 

16 

2 910 781 191 

B 

2 

COUNTERSUNK-HEAD SCREW, DIN 963 - M6x10-8.8 

19 

1 423 450 039 

B 

1 

HEXAGON SCREW 

20 

1 423 300 046 

B 

1 

HEXAGON NUT 

21 

1 423 300 027 

B 

1 

HEXAGON NUT 

23 


Z 

1 

SELECTION GROUP SHIM 

24 

1 420 100 072 

B 

1 

SHIM RING, 1,50 MM 

25 

2 916 080 912 

B 

3 

LOCKING WASHER, DIN 6799 - 9-FSt 

26 

1 421 902 060 

B 

1 

ANGLE TENSION LEVER 

27 

2 915 051 106 

B 

2 

HEXAGON NUT, ISO 4035 - M6-04 

28 

1 423 410 022 

A 

2 

ADJUSTING SCREW 

30 

1 420 506 412 

B 

1 

SPRING RETAINER 

31 

1 423 341 008 

B 

1 

ROUND NUT 

32 

1 421 215 003 

B 

1 

LEAF SPRING 

33 

1 420 101 052 

B 

1 

SHIM 

34 

1 423 105 055 

B 

1 

BEARING PIN 

35 

2 916 650 001 

B 

1 

C-CLIP, DIN 471 - 10x1-FSt 

36 

1 423 462 099 

B 

1 

SCREW PLUG, M22X9.50 MM 

39 

1 421 961 010 

B 

1 

LINKAGE LEVER 

40 

1 423 590 018 

B 

1 

CLAMP SCREW 
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41 

2916011 014 

B 

1 

PLAIN WASHER, DIN 125 - A6.4-160 HV 

43 

1 423 300 045 

B 

2 

HEXAGON NUT 

44 

1 420 362 016 

B 

1 

THREADED BUSHING 

45 

1 423 300 044 

B 

1 

HEXAGON NUT 

46 

1 427 133 034 

B 

1 

FULL-LOAD STOP 

47 

2 916 069 083 

B 

1 

SPRING LOCK WASHER, DIN 137 - A6-FSt 

48 

1 423 590 010 

B 

1 

ADJUSTING SHAFT 

49 

1 424 650 066 

A 

1 

EXTENSION SPRING 

51 

1 421 015 092 

A 

1 

SEAL 

52 

1 425 500 022 

B 

1 

STOP COVER 

53 

2 916 699 132 

B 

1 

SPRING LOCK WASHER, DIN 128 - A6-FSt 

54 

2910012 191 

B 

4 

CHEESE HEAD SCREW, DIN 84 - AM6x10-5.8 

55 

2 914 552 014 

A 

4 

HEXAGON SCREW 

57 

1 420 114 017 

B 

1 

SUPPORT DISC 

58 

1 420 500 037 

B 

1 

CAPSULE 

59 

1 422 053 014 

B 

1 

DRIVER 

60 

1 420 026 003 

A 

4 

RUBBER BUFFER 

61 

1 420 146 006 

B 

1 

DRIVER DISC 

63 

1 423 349 008 

B 

1 

LOCK NUT 

64 

1 428 080 006 

B 

1 

FLYWEIGHT CARRIER 

65 

1 428 194 052 

B 

4 

FLYWEIGHT 

66 

1 423 100 052 

B 

4 

PIVOT PIN 

67 

1 421 389 001 

B 

4 

HOLDING BRACKET 

68 

1 423 454 002 

A 

4 

HEXAGON SCREW 

69 


Z 

1 

SELECTION GROUP SHIM 

70 

1 427 133 065 

B 

1 

STOP 

71 

2 916 710 603 

A 

1 

FLAT SEAL RING, DIN 7603 - A8x11,5-Cu 

72 

1 423 219 018 

B 

1 

SLIDING SLEEVE 

73 

1 420 920 004 

A 

1 

NEEDLE-ROLLER BEARING 

74 


Z 

1 

SELECTION GROUP DRIVER DISC 

75 

2 910 022 201 

B 

5 

CHEESE HEAD SCREW, DIN 84 - AM6x20-8.8 

76 

1 421 015 091 

A 

1 

SEAL 
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79 

1 421 015 093 

A 

1 

SEAL 

80 

1 420 582 023 

B 

1 

CLOSING COVER 

81 

1 427 133 142 

B 

1 

IDLE STOP 

83 

1 900 508 001 

B 

1 

PROTECTIVE CAP 

84 

1 420 100 074 

B 

4 

SHIM, 0,50 MM 

92 

1 420 114 008 

B 

1 

SUPPORTING DISC 

93 

1 423 341 009 

B 

1 

ROUND NUT 

94 

2 910 022 209 

B 

1 

CHEESE HEAD SCREW, DIN 84 - AM6x40-8.8 

97 

2 916 699 132 

B 

4 

SPRING LOCK WASHER, DIN 128 - A6-FSt 

98 

2 916 699 132 

B 

4 

SPRING LOCK WASHER, DIN 128 - A6-FSt 

99 

2 916 699 132 

B 

6 

SPRING LOCK WASHER, DIN 128 - A6-FSt 

120 

1 421 329 006 

B 

1 

GOVERNOR LINK 

126 

2 910 012 197 

B 

4 

CHEESE HEAD SCREW, DIN 84 - AM6x16-5.8 

132 

1 424 612 014 

A 

1 

COMPRESSION SPRING 

133 

1 420 100 664 

B 

1 

SHIM, 0,80 MM 

134 

2 916 080 907 

B 

2 

LOCKING WASHER, DIN 6799 - 4-FSt 

138 

2 916 710 607 

A 

1 

FLAT SEAL RING, DIN 7603 - A12x15,5-Cu 

139 

1 423 317 013 

B 

1 

CAP NUT 

141 


Z 

1 

SELECTION GROUP SHIM 

142 

2 916 710 609 

A 

1 

FLAT SEAL RING, DIN 7603 - A14x18-Cu 

143 

2 911 272 701 

B 

1 

SCREW PLUG 

144 

1 420 210 042 

A 

1 

O-RING 

145 

1 425 703 008 

B 

1 

CONNECTING FLANGE, 2,30 MM 

145 

1 425 703 009 

B 

1 

CONNECTING FLANGE, 2,75 MM 

145 

1 425 703 010 

B 

1 

CONNECTING FLANGE, 3,20 MM 

146 

1 423 450 053 

B 

2 

BREAK-OFF SCREW 

147 

1 427 133 153 

B 

1 

ALD STOP 

148 

2 916 710 609 

A 

1 

FLAT SEAL RING, DIN 7603 - A14x18-Cu 

149 

2 916 699 132 

B 

2 

SPRING LOCK WASHER, DIN 128 - A6-FSt 

150 

1 420 100 104 

B 

2 

PLAIN WASHER 

153 


Z 

1 

SELECTION GROUP SHIM 

155 

1 427 133 091 

B 

1 

SHUTOFF DEVICE 
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156 

1 420 113 003 

A 

2 

SEAL 

157 

1 420 102 022 

B 

1 

SHIM RING 

158 

1 420 590 008 

B 

1 

CLAMPING CLAW 

206 

1 420 508 016 

B 

1 

SEALING CAP 

800 

1 425 100 914 

B 

1 

GOVERNOR HOUSING 

801 

2916710613 

A 

1 

FLAT SEAL RING, DIN 7603 - A18x22-Cu 

802 

1 423 462 042 

B 

1 

SCREW PLUG 


Explanations 


A Wear part 

B Service part 

Z Not a service part 
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